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マー ァァァ 


ン FPGA の 泣き どこ ろ と 正面 か ら 向 き 合 う て 
本 特集 で は , 最近 , 問題 に な っ て いる FPGA の 消費 電力 対 策 と 熱 対 策 を 取り 上げ ます . FPGA の 集積 度 や 動作 周波 数 が 上 が 


り , 消費 電力 は 急増 し て いま す . 消費 電力 が 増え れ ば 熱 が 発生 する の で , 放熱 に つい て 考え な けれ ば な り ま せん . と ころ が 
FPGA は , 一 般 の LSI と 異な り , 実装 する 回路 に よっ て 消費 電力 対策 や 熱 対策 の 方 法 が 変わ り ま す . デー タ シ ー ト な ど に 明 


確 な 設計 法 が 示さ れ て お ら ず , 設計 ご と に 個別 に 検討 し な けれ ば な ら ない 難し さ が あ り ま す . 凶 


第 1 童 | FPGA の 消費 電力 と 発 圭 の 問題 を 考え る 


ーー 大 規模 品 を 高速 動作 させ る な ら 対 策 が 不可 欠 小林 一 司 
第 2 童 | FPGA の 消費 電力 を 見 積もる 
ーー Altera 社 PowerPlay 活 用 チュ ー ト リア ル 小林 一 司 


第 3 童 | プリ ント 基板 に よる 二 対 策 技 術 


ーー FPGA の 熱 の 半分 以上 は ボー ド か ら 逃 が びす こと が で きる 水 科 秀 樹 。 芳賀 知 , 上 谷 純 


第 4 間 | 高速 シリ アル 通信 ボー ド の 熱 対策 事例 


| 一 一 FPGA の 熱 を 見 積もり , ヒー トシ ンク と ファ ン て で 逃がす 皆川 翔 


ヒー トシ ンク の 大 き さ の 決め か た 


対策 , 待 っ た な し ! 沈 


